NOCIOÓN DE 


LÍMITES 


una herramienta vital en 
el cálculo, que se usa 
para describir si una 
secuencia o función se 
acerca a un valor estable 
cuando su índice o 
entrada alcanza un punto 
establecido. É 
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La noción de límite aparece no 
solo en cálculo diferencial, sino 
que se relaciona con los cursos 
de análisis y cálculo vectorial. El 
concepto conforma una pareja 

indisoluble con el de continuidad 
tal para que el primero exista, 
debe existir aquél. 


valor al que se 
aproxima la función a 
medida que la 
coordenada x crece 
indefinidamente. NOCIÓN DE LÍMITE DE 
UNA FUNCIÓN EN UN 
PUNTO 


el límite de una función 
real en un punto 'a' es el 
valor L al que se 
aproxima la función (es 
decir, su coordenada y) a 
medida que la 
coordenada x se 
aproxima a a. 


Método de exahución 


El método de 
demostración recurrente 
en Arquímedes es el 
llamado de exhaución14. 
Este consiste, en 
términos generales, en 
una aproximación entre 
figuras geométricas 

conocidas, inscritas y Tipos de limites 
circunscritas, sobre otra 
por conocer, de manera 
que la diferencia entre 
unas y otras sea tan 
indeterminadamente 
pequeña que se 
consideren equivalentes 


Límites laterales por 
la izquierda. 
Límtes laterales por la 
derecha. 
Límite de funciones 
exponenciales. 
Límite de funciones 
logarítmicas. 


o Límites 
Integrantes del equipo indeterminados 


(indeterminaciones) 
Regla de l'Hópital. 
Límites de funciones 
definidas a trozos. 
Cálculo de límites por 
funciones 
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equivalentes. 


Método de exhaución 
Arquímedes 


Número de lados : n 
n=3 
o 
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En una circunferencia: L=2x*1*r T - 
(2r) 
Perímetro del poligono interior = 1.73205 + 3 = 5.19615 
Radio del polígono interior = 1 
5.19615 


= 2.59808 


Cota inferior = 
" Ze 1 


Perímetro del polígono exterior = 3.4641 x« 3 = 10.3923 
Radio del polígono exterior = 1 
10.3923 


Cota superior PE 5.19615 


Entonces : 2.59808 < 7 < 5.19615 


Límites en una 
función 


De 


Decimos que lim £60 =L si £60 se panece cada ve, 
xo 


más a L a medida que X se qunece cada vo, más A Xo 
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Decimos que lim £60 =L si £060 se parece cada ve, más 
x> ( 


ala medida que Xx £b coda vo, más gramde 
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Aecinmos que lim £60 = 00 si £(x) es cada ven, más gruamde 
] 0! 
X—>Xo0 


a medida que X 5» panece cada. we E más A Xo 


Des mos que lim £60 = 0 si £00 es cada. ve a más gia nde 
X—>00 ( 4 


a medida Que Xx £b cada vos mas gamde 
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